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major W. P. 


przeżywszy lat 40, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 20 czerwca 1924 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ul. Wrocławskiej na miejsce wiecznego spo- 
czynku nastąpi w poniedziałek dnia 23-go b. m. o godzinie 5 po południu, na który-to smutny obrzęd 
stroskane dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 24-go b. m. o godzinie rano w kościele 00. Karmelitów na 
Piasku w kaplicy Naj. Matki Boskiej Cudownej. 


Zaktad pogrzebowy Concordia” Jana Wolnego Kraków, plac Szczepański 2. DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE. 


